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Edmund Budik 


k. k. Hauptmann in Pension 


enkſchlief 46 Jahre alt, nach ſchweren Seiden, verfehen mit den hh. Sterbe-Sacramenten 
am 7. März um 2 Ihr Nachmittags, ſelig im Herrn. 


Das Leidhenbegangnig wird am 9. März um 4 Ahr Nachmittags flattfinden 
wozu die tiefbetrübte Familie alle Freunde und Bekannte höflichſt einladet. 


Rzeszow den 7. März 1865. 


